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HYTHERGRAPH OF 


ST. VINCENT , CAPE (VERDE IS. 
ALT. 36 FT. 
MEAN TEMPERATURE -10 YRS. 
MEAN PRECIP!TATION ~20YRS. 
PREPARED BY E.B.FITZGERALD -1929 
U.S.BUREAU OF ENTOMOLOGY 
(DATA FROM WEATHER BUREAU) 
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NICOSIA, CYPRUS 
ALT. 522 FT. 
MEAN TEMPERATURE -14 YRS. 
MEAN PRECIPITATION -14 YRS. 
PREPARED BY E.B. FITZGERALD -1933 
| U.S.BUREAU OF ENTOMOLOGY 
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HYTHERGRAPH OF 


DELANASUA, FiJ! IS. 
ALT. LESS THAN 500 FT. 
MEAN TEMPERATURE -I5 YRS. 
MEAN PRECIPITATION -40 YRS. 
PREPARED BY E£.B. FITZGERALD -1929 
U.S.BUREAU OF ENTOMOLOGY 
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PARIS, (PARC ST.MAUR) , FRANCE 
ALT. 164-FT. 


MEAN PRECIPITATION — 38YRS. 
PREPARED BY E.B.FITZGERALD-1929 
U.S. BUREAU OF ENTOMOLOGY 
(DATA FROM WEATHER BUREAU) 
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HYTHERGRAPH OF | 
ATHENS, GREECE (near Ratras) 
ALT. 35! FT. 
MEAN TEMPERATURE —26 YRS. 
MEAN PRECIPITATION—26 YRS. 
PREPARED BY E.B. FITZGERALD -1929 


U.S.BUREAU OF ENTOMOLOGY 


(DATA FROM SMITHSONIAN WORLD WEATHER RECORDS~1927) 
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U.S.BUREAU OF ENTOMOLOGY 
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HYTHERGRAPH OF 
PORT AU PRINCE , HAITI 
ALT.122 FT. 


MEAN TEMPERATURE -6! YRS. 

MEAN PRECIPITATION-62 YRS. 

PREPARED BY E.8.FITZGERALD -1929 

U-S.BUREAU OF ENTOMOLOGY 

(PATA FROM SMITHSONIAN WORLD WEATHER RECORDS -1927) 
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HYTHERGRAPH OF 


HONOLULU, OAHU , HAWAIIAN IS. 


ALT. 38 FT. 


MEAN TEMPERATURE — 37 YRS. 
MEAN PRECIPITATION — 46 YRS. 
PREPARED BY E.B.FITZGERALD —1929 
U.S. BUREAU OF ENTOMOLOGY 
(DATA FROM SMITHSONIAN WORLD WEATHER RECORDS -1927) 
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HYTHERGRAPH OF 
KEALAKEKUA ; S. KONA ,HAWAII 
ALT..ABOUT (572 FT. 


MEAN TEMPERATURE — 10 YRS. 
MEAN PRECIPITATION — 17 YRS. 
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HYTHERGRAPH OF 


CATANIA, SICILY, | TALY 
(DATA FROM SMITHSONIAN WORLD WEATHER RECORDS 


32 YRS. MEAN TEMPERATURE 
32YRS. MEAN PRECIPITATION 
PREPARED BY £.B.FITZGERALD-!1929 
U.S.BUREAU OF ENTOMOLOGY 
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HYTHERGRAPH OF 


KINGSTON , JAMAICA 
ALT.LESS THAN 500 FT.-(SEA LEVEL) 
MEAN TEMPERATURE —16 YRS. 
MEAN PRECIPITATION —53YRS. 
PREPARED BY E.B. FITZGERALD -1929 
U.S.BUREAU OF ENTOMOLOGY 

- (DATA FROM WEATHER BUREAU 
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MEAN PRECIPITATION-61 YRS, 
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HYTHERGRAPH OF 
YORK , W. AUSTRALIA 


ALT. 500 -1000 FT. 


PREPARED BY E.B.FITZGERALD -1929 
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FLORIDA 


HY THERGRAPH OF 


FORT MYERS , 
PREPARED BY €E.8. FITZGERALD-1929 


MEAN TEMPERATURE —29YRS. 
MEAN PRECIPITATION -69YRS. 
U.S. BUREAU OF ENTOMOLOGY 
(DATA FROM WEATHER BUREAU) 
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HYTHERGRAPH OF 

ORLANDO, FLORIDA 
MEAN TEMPERATURE —28 YRS. 
MEAN PRECIPITATION —28YRS. 
PREPARED BY E.B. FITZGERALD —1929 
U.S.BUREAU OF ENTOMOLOGY 
(DATA FROM WEATHER BUREAU) 


ALT. tl FT. 
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HYTHERGRAPH OF 

ALGIERS , ALGERIA, AFRICA 
ALT. 72 FT. bi 
MEAN TEMPERATURE —22 YRS. 
MEAN PRECIPITATION -27 YRS. 
PREPARED BY E.B.FITZGERALD -1929 
U.S. BUREAU OF ENTOMOLOGY 


(DATA FROM SMITHSONIAN WORLD WEATHER RECORDS — 1927) 
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HYTHERGRAPH OF 
ALEXANDRIA, EGYPT, N. AFRICA 

ALT.105 FT. 

MEAN TEMPERATURE —58YRS. 

MEAN PRECIPITATION—33Y RS. 

PREPARED BY E.B. FITZGERALD-1929 

U.S. BUREAU OF ENTOMOLOGY 

(DATA FROM WEATHER BUREAU) 
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HYTHERGRAPH OF 


HELWAN, EGYPT, N.AFRICA 
ALT. 379 FT. | 
MEAN TEMPERATURE —/8 YRS. 
MEAN PRECIPITATION - 18 YRS. 
PREPARED BY E.B. FITZGERALD-1929 
U.S. BUREAU OF ENTOMOLOGY 
(DATA FROM SMITHSONIAN WORLD WEATHER RECORDS -1927) 
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HYTHERGRAPH OF 


ZANZIBAR , GERMAN E. AFRICA 
ALT. 56 FT. 
MEAN TEMPERATURE — 29 YRS. 
MEAN PRECIPITATION - 29 YRS. 
PREPARED "BY E.B.FITZGERALD -1929 
U.S. BUREAU OF ENTOMOLOGY 


(DATA FROM SMITHSONIAN WORLD WEATHER RECORDS -1927) 








HYTHERGRAPH OF 
CAPE SPARTEL ,(TANGIERS), MOROCCO, AFRICA. 
ALT. 192 FT. 
MEAN TEMPERATURE ~27 YRS. 
MEAN PRECIPITATION - 28 YRS. 
PREPARED BY E.B. FITZGERALD —-1929 
U.S. BUREAU OF ENTOMOLOGY 
(DATA FROM SMITHSONIAN WORLD WEATHER RECORDS -1927) 
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HYTHERGRAPH OF 
LOURENCO MARQUES , DELAGOA Bay, 


PORTUGESE E. AFRICA 
ALT. LESS THAN SOOFT. - 
MEAN TEMPERATURE —21 MO. 
MEAN PRECIPITATION-25 YRS. 
PREPARED BY E.B. FITZGERALD-1929 
_U.S.BUREAU OF ENTOMOLOGY 
(DATA FROM WEATHER BUREAU) 
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HYTHERGRAPH OF | 


MOZAMBIQUE, PORTUGESE E. AFRICA 
ALT. Shr ieee 
MEAN TEMPERATURE —2 YRS. 
MEAN PRECIPITATION -I1 YRS. 
PREPARED BY E.8.FITZGERALD-1929 
U.S. BUREAU OF ENTOMOLOGY 
(DATA FROM WEATHER BUREAU) 


ee 


x 
3 
< 
m4 
uJ 
a. 





INCHES PPT, 





gh, 


~_ 
N 
2 
1 
Ww 
a 
va 
ro) 
Oo 
ul 
v3 
ee fa 
uJ 0 
é | 
uj (Ya) 
o oes td 
: 2 9 5 
ie eee 
on tS = 
< ceijios 
OH ~> <a 
“ro 
o-%$z 
(el 
Oo Pine 2 9) 
w2bE27°9 
u ®Tocw? 
Oe Pe YE 
a wu sy 5 
>) a a 
« aie w O serait! Se tape a maa 4 es aes Faden? tne cements a SE st 
V>mragee y | i | I F 
=e eae «|! | | ' 
pepegee-£ G S! | 
>OuwWene I | y i ' 
ZZ<¢330 5902 i ! I | 
= 1 
t 
= \ 
¥ | 
| 
! 





-— 


65 


de~ SYNLVYADWSL 








85. 








HYTHERGRAPH OF : 


BLOEMFONTEIN , UNION OF S. AFRICA (ORANGE FREE STATE) 
ALT. 4518 FT. 

MEAN TEMPERATURE —19 YRS. 

MEAN PRECIPITATION —42 YRS. 

PREPARED BY E.B. FITZGERALD -1929 

U.$.BUREAU OF ENTOMOLOGY 

Jan DATA FROM WEATHER BUREAU) 
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HYTHERGRAPH OF 
EAST LONDON, CAPE OF GOOD HOPE, 


UNION OF S.AFRICA 

ALT. 29 FT. 

MEAN TEMPERATURE -22 YRS. 
MEAN PRECIPITATION -40 YRS. 
PREPARED BY E.B. FITZGERALD -1929 
U.S.BUREAU OF ENTOMOLOGY 
(DATA FROM WEATHER BUREAU) 
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HYTHERGRAPH OF 
GRAHAMSTOWN, CAPE OF GOOD HOPE, 


UNION OF S. AFRICA. 
ALT. 1706 FT. 
MEAN TEMPERATURE -16 YRS. 
MEAN PRECIPITATION-47YRS. 
PREPARED BY E.B. FITZGERALD -1929 
U.S. BUREAU OF ENTOMOLOGY 
(DATA FROM WEATHER BUREAU) 
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(PATA FROM SMITHSONIAN WORLD WEATHER RECORDS -1927) 


PREPARED BY E.B. FITZGERALD -1929 
U.S.BUREAU OF ENTOMOLOGY 


“MEAN PRECIPITATION-36 YRS. 
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HYTHERGRAPH OF 


PRETORIA , TRANSVAAL , UNION OF S.AFRICA 
ALT. 4691 FT. 
MEAN TEMPERATURE —7YRS. 
MEAN PRECIPITATION —21YRS. 
PREPARED BY E.B. FITZGERALD -1929 
U.S. BUREAU OF ENTOMOLOGY 


(DATA FROM WEATHER BUREAU) 
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HYTHERGRAPH OF 
UITENHAGE , GAOL DISTRICT , UNION OF S AFRICA 
ALT. $00 - 1000 FT. Py? 
MEAN TEMPERATURE — 
MEAN PRECIPITATION — 
PREPARED BY E.B. FITZGERALD -1929 
U.S. BUREAU OF ENTOMOLOGY 
(DATA FROM WEATHER BUREAU) 
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HYTHERGRAPH OF 


BULAWAYO , S. RHODESIA, AFRICA 


—_—— —— 


ALT. 4469 FT. 
MEAN TEMPERATURE - 7 YRS. 
MEAN PRECIPITATION -27YRS. 
PREPARED BY E.B. FITZGERALD -1929 
U.S.BUREAU OF ENTOMOLOGY 
(DATA FROM WEATHER BUREAU) 
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HYTHERGRAPH OF 


SALISBURY, S. RHODESIA, AFRICA 
ALT. 4880 FT. 
MEAN TEMPERATURE —S YRS. 
MEAN PRECIPITATION —27YRS. 
PREPARED BY E.B. FITZGERALD -1929 
U.S. BUREAU OF ENTOMOLOGY 
(DATA FROM WEATHER BUREAU) 
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HYTHERGRAPH OF 


ACCRA ,GOLD COAST, W.AFRICA 
ALT. 60 FT. 
MEAN TEMPERATURE ~-32 YRS. 
MEAN PRECIPITATION -32 YRS. 
PREPARED BY E£.B. FITZGERALD-1929 
U.S.BUREAU OF ENTOMOLOGY 


(Data FROM SMITHSONIAN WORLD WEATHER RECORDS -1927) 
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HYTHERGRAPH OF 


FREETOWN » SIERRA LEONE ,W.AFRICA 
ALT. 224 FT. 
MEAN TEMPERATURE — 46 YRS. 
MEAN PRECIPITATION — 46 YRS. 
PREPARED BY E.B.FITZGERALD —1929 
U.S.BUREAU OF ENTOMOLOGY 


(DATA FROM SMITHSONIAN WORLD WEATHER RECORDS -1927) 
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HYTHERGRAPH OF 


IBADAN, S. NIGERIA ,W. AFRICA 
ALT. 660 FT. 
MEAN TEMPERATURE —I0 YRS. 
MEAN PRECIPITATION —13 YRS. 
PREPARED BY E.B.FITZGERALD —1929 
U.S.BUREAU OF ENTOMOLOGY 
(DATA FROM WEATHER BUREAU 
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HYTHERGRAPH OF 


ee » S.NIGERIA, W.AFRICA 
ALT. 6 FT. 
MEAN TEMPERATURE -29 YRS. 
MEAN PRECIPITATION-29 YRS. 
PREPARED BY E£:8. FITZGERALD -I929 
U.S.BUREAU OF ENTOMOLOGY 


(para FROM SMITHSONIAN WORLD WEATHER RECORDS -1927) 
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HYTHERGRAPH OF 


PORTO Novo , DAHOMEY, W.AFRICA 
ALT. 69 FT. 
MEAN TEMPERATURE -3 YRS. 
MEAN PRECIPITATION -I4YRS. 
PREPARED BY E.B.FITZGERALD —1929 
U.S. BUREAU OF ENTOMOLOGY 
[PATA FROM WEATHER BUREAU) 


— eee wee 


TEMPERATURE —- °F 


—eS we @w FE SH Be ewe Se eS Ce —_—_—- — — _———_ — — 





a ee i 5 sae ss lo l2 INCHES -PPT. 





US (ak AE? ee ln, Be eae te Bi el re 



































a 
> 
“ 
, 
Yap! V 
‘ ¥ i 
’ . 
= 
‘ : 
’ nat { ; 
3 : ‘ * 
‘ , hs = { 
‘ To ate ea 
+8 okt 
‘ oak : 
: & 
LN 2 
J M - 
e x % 
é “See: ‘ ¥ 
rH y \ i 4 
x 48. n 
ee ‘ : \ ‘ ¥ 7 ' 
: 1 
\ 4 . . 
a 0 2 
, } ‘ . 
: = ° < 
* $ ( ‘ 
(hi i \ it eae 
gee ' p ; ‘ 
* » » e x 
My ~y is 1 - 5 f 
Fy # i ; x 
ie : J 
i 
: . ® 2. 7 . 
if y ; 
- cf % 2 r ; if oF : 
r t ‘ “ % , 
! fh er 4 a } x 
Pe i vay: r 
’ \ 3 t 
L » ~ 
‘ ‘ & A vy 
Us ¥ ° $ 
Nee 
7 . ‘ p ‘! i 
” . r 
‘ ‘ q 
le i 2 4 i 
; | é 2 
f { 
. 4 f: 
3 * yi 7 ee 4 : i 5 
‘ \ S 
a es ee a n j 
ee t i ip v I ou ai 
. “ \ 
‘ 2 ‘ F i Ve 
; > ra < P 
veel . Gas : } 2 
~ ¢ 
. F . 
E 5 ‘ + 
« 
* ° * 4 
; : a * { 
t . [ae ay 





